
カーボンヒーターとフアンヒーターを併せもつ暖房機。 
独特な欧州デザインで、薄型&ハイパワーを実現しました, 
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DUAL CARBON HEATER 

ADH - 898RI 

デュアルカーボン ヒーター 


■ サイズ： W 已4日 XD]7 已 XH44 己 (mm) 

■ 重量：約4.己 k 旨 
■ 電源： AC100V 己日/6日 Hz 
■ 消費電力：1 300W 
■電源コード長さ：約]. 8m 
■材質 

本体： ABS 樹脂、 PP 樹脂、スチール 
反射板：アルミ 
保護ガード：スチール 

♦ 強弱切替： 400W/200W (力ーボンヒーター) 
• ファンヒーター（ニク n ム線式：日日日 W) 

• オフタイマー：1/2/4時間設定 
♦ マイナスイオン発生 
•薄型 U モコン付 
• 輯倒日 FF スイッチ 


■捆包 

巧箱サイズ: W 曰7日X D 18己X H4 日曰 (mm) 

が箱入数: 2台 

が箱個包ヴ -r ズ: W 已8日X D38 已X H470{mm) 


•一時間あたりの電気代の目安は 
約28.6円(最大時)く] kw/h 二22円で算出> 

※商品改良のため、一部仕様-外観び変更になる場合びありまず。 

































































































































